※ この数値は、取り付け位置を 
変更することにより、 50 mm 
変動します。 
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壁掛け金具取り付け時の寸法 
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ケーブル用開口部 


壁掛け金具 AN-52AG4 使用時 


壁掛け金具 AN -52 AG 4 の壁 
用金具には、ディスプレイの中 
心を示す刻印 「 b 」 があります。 




；0 Of® I 



: b 



j o d I 



| o e 




壁掛け金具 AN-52AG5 使用時 



壁掛け金具 AN -52 AG 5 の壁 
用金具には、ディスプレイの中 
心を示す刻印「巳」があります。 



寸法図 
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LC-46GX45 
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壁掛け金具取り付け時の寸法 
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壁掛け金具 AN -52 AG 4 使用時 



壁掛け金具 AN -52 AG 5 使用時 
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※この数値は、取り付け位置を 
変更することにより、 50 mm 
変動します。 
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A Quos 便利情報 



寸法図(つづき) 
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フロアーラックに設置する場合 


•別売のフロアーラックなどに取り付けて本機を設置することができます。 

• 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。（使用温度〇°〇 


フロアー ラックに設置する場合 


40°〇 


么注意 


• フロアー ラックに設置する場合、手を フロアー ラックの天板に挟まないように 
十分注意してください。 


詳しくはフロアーラックの取扱説明書をご 
覧ください。 

傾斜のない、平らな場所に設置してください。 
すべりやすい面、カーぺットなどのやわらかい 
面、不安定な場所を避けて設置してください。 
LC-52GX35/LC-46GX35 (アンダー 
スピー カー タイプ） と LC-52GX45/LC- 
46GX45 (サイドスピーカータイプ）とで、 
使用する部品が異なります。 



フロアーラック(別売品： AN -52 FR 3) 


転倒防止のため、壁や柱に本機を固定する 


フロアー ラックに設置した場合は、転倒防止のため壁や柱に本機を固定してください。 
転倒防止を行う前にすベての接続を済ませておいてください。 


地震等での製品の転倒 • 落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒 • 
落下防止対策を行ってください。 

転倒 • 落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒 • 落下防止 
効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。 

また、転倒•落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、 
全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。 



付属の転倒防止用クランプ （2 個）を、 
付属のクランプ取付けネジで本機に取 
り付ける 

-付属の転倒防止用部品- 


〇ヒートンを壁に取り付ける 
©ひもを通す 

• ひもを固定する金具は、ひもがはずれない形状 


クランプ X 2 


Z 1 Z 1 

クランプ 
取付けネジ X 2 


2 


市販の丈夫なひもと金具（ヒートン） 
を使い、本機を壁または柱に固定する 



AQUOS 便利情報^^フ□ア-ラックに謹する場合 

|本機で使用している特許など 
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